praktykant elektro-mechaniczny 


przezywszy lat 16, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. Sakra- 
mentami, zmarł dnia 31 października 1912 roku. 


W smutku pozostali rodzice i bracia zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok z »Collegium medicum «, które odbędzie się w niedzielę dnia 3 listopada b. r. 
o godzinie 5 po południu, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


OZENSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie w poniedziałek dnia 4 b. m. o godz. 8 rano w kóściele parafialnym w Podgórzu. 


Zakład pogrzebowy d, Horak W krakowie. GE Telefon 284 Drukarnia Związkowa w Krakowie. 


